Spot Cooler 


1. ELECTRICAL CHARACTERISTICS 


Items Description 
Speed Setting High Medium Low 
1. | Rated Voltage DC 12 V 
2. | Start Voltage H: 5V M: 7V L: 9V 
3. | Air Flow 22.2CFM 18.2CFM 15.3CFM 
4. | Static Pressure 2.448 mm-H20 | 1.664mm-H20 | 1.101 mm-H,0 
5. | Input Current 0.22A 0.19A 0.16A 
6. | Speed 3000RPM 2500RPM 2000RPM 
7. | Acoustical Noise 32.7dBA 26.6dBA 23.2dBA 
8. | Input Power 2.64 W 2.28W 1.92W 
2. MECHANICAL CHARACTERISTICS 
Items Description 
Dimension 212 x 89 x 30 mm 


2. | Weight 


94.5 grams 


